ASNICKI 


inżynier rolnictwa 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 2 września 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 4 września b. m. o godz. 10 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to smutne 
obrzędy zapraszają stroskani: 


siostra, brat i rodzina. 


żakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
"JANA WOLNEGO Irukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Miko'ajska D3 
Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-67 


